Lek. med. JANUSZ 


CHADZINSKI 


CHIRURG 
NAJUKOCHANSZY MAZ, TATUS, SYN I BRAT 


zmarł nagle w wieku 40 lat, pełniąc dyżur szpitalny, dnia 21 maja 1984 r. 


MSZA ŚWIĘTA i wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu w Sławkowie nastąpi w czwartek 
dnia 24 maja 1984 roku o godzinie 16.00. 


ŻONA Z DZIECMI, RODZICE I BRAT Z RODZINĄ 


